inz. TEODOR 


ILSKI 


KOCHANY MĄŻ, OJCIEC, BRAT, DZIADEK 
I PRADZIADEK 


przeżywszy lat 71, po długiej i ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 26 października 1988 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we środę dnia 2 listopada 1988 r. o godz. 12.00 
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 


i żalu: 


ŻONA I CÓRKI Z RODZINAMI 


